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RATIO S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 

Siege social : 

74, Grand-rue 
L-1660 Luxembourg 

RCS Luxembourg B-1 09.964 


Extrait des resolutions prises par le Gerant Commandite tenue en date du 15 decembre 2016 


Le siege social de la societe est transfere avec effet au 15 decembre 2016 du 41 2F, route d’Esch, 
L-2086 Luxembourg au 74, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. 


Pour extrait sincere et conforme, 
Luxembourg, le 15 decembre 2016. 


RATIO SARL 
Gerant 




